BOLESŁAW WAJDA 


inżynier górniczy 


przeżywszy lat 29, zmarł śmiercią tragiczną w Mikulczycach, 
dnia 25 lutego 1950 r. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła Najśw. Salwatora na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek 
dnia 28 b. m. o godzinie 15-tej, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 


żona, córka i rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,,CONCORDIA" 
JANA WOLNEGO 


Kraków, plac Szczepeński L. 2 — Telefon 555-67 Druk. Związkowa, Kraków, Mikołajska 13 — :12 - 27. II. 50 - M-1-15562 - 35 
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